lekarz 


przeżywszy lat 43, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 8 kwietnia 1942 r. w Wieliczce. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim w Krakowie na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę 
dnia 11 b. m. o godzinie 2 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani : 


siostra z rodziną. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 13 b. m. o godzinie 8 rano w kośziele parafialnym w Wieliczce. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ pyska Eigen, AWE, wota Ts 
FRANCISZKA FRYTA 


Wieliczka, ulica Ks. Goliana L. 10 — Telefon Nr 63 


